بسم الله الرحمن الرحيم 

(الفاجوت الكبير) م- د (74601) 
هو سلاج حضاح للدووع ويعتير من الأسلحة المتطورة المضادة للدروع لدي الروس وهو 
تلويز لأعلدة المهكة للتروع القويمة يواسظة السلك:.. ‏ عثل ( مساجر ) وغيره 
له حدور بعد الله مز وجل حرق الدبابات الروسية الحديثة التي لا يستطيع 
الآربيجي 200 حرقها والتثير عليها 
707 
1) هلد الصنع روسيا 
2 الوزن الخلي للماج ؛ (32) ك 
3 الوزن بغير الصساروج (25) ك 
4) أغلي درجة للرماية (+15)وأدني حدوجة للرماية (-15) 

2)5 له الهدوة على المركة الجانبية (360) 
6 هسافة الأمان الخلفي (30) 
7) أكحتراقه للتدريع من (40إلي 50 ) سو 

8) آأخرهدي للرحاية بواسطة (4) ك 
9) توجيه الصاروج سلكي ويفكن بواسطة الكهرباء 
0) عدت الطاقو (4) 
هحميزات السلاح :- 

(1) سمل النصييه والنقل 

(2)حفيق الإصابة للأهدانم 

(3) سهولة استخداهة والرميعلية 

(4)حدء وجوت البطارية هحهاأغطي السلاج حميزة جيدة واكتسايه للكهرياء بواسطة المفكام 
ميوت السلاج .:- 

(1)!مكانية كشفة سريعاً من قبل العدو 

(2)بقاء الراهي بجوار حنصة الاطلاق بعد الإطلاق حتي تصل القذيقة إلى العدت هما يسبيه 
الخطر بالنسية للرافي 

(3)بعض الأوقات لا تكون الإصابة حدقيقة لعطل حوجود في جماز التوجية 
حكونات السلاح :- 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(1)الأريل:- 
وبها حكان لتثبيت جهاز التوجيه والاطلاق وتفتع حسي الطليى ويمكن طيها مند التنقل 
زنوت التكم وينيد أن :فون الركل الأماف 1 المتفومةة رافناة الفسوتم 
(2) جهاز الاطلاق والتوجية :- ويتكون من :- 
(]) عقلة في أسفل لتثبيقه في الأرجل : 
ويستقات منها في تحريك جهاز الاطلاقي عند الحركة الجانبية السريعة 
(ب) جهاز التنشين ( المنظار ) :- 
وله ثلا خدسات واحدة غينية وأخري شينية ويوجد فيها غدسة تضليل ومتدلها وواحدة 
في الأغلي لتتبع مسار الصاروج وهناك حقتاج كعريائي لإضاءة الشبكة عند الرماية الليلية 
وأيضاً هناك عتلة تقوم يفتح قيد المنظار عند زفعة وعنت طية 
(ج) الزفاك - 
ويتكون من غصا التعمير ( الأقماء ) وزنات للإطلاق وأيضاً مفتاج أحان قيد له 
(ح) ممقلة جانبية :- وتوجد في حنتصفها عتلة حب للخارج 
إرادة الدوران الجانيي السريع وتضغط للداخل عند إرادة الدوران الجانيي البطي ومتلة 
إرتفامية لتحريك جماز الإطلاق وأيضاً لتوبيه الصاروج ارتفاميا و جانبياً 
(ك) صندوق جهاز الإطلاق .- 
وهو عبارة من مكثفات في داخله ( حعربائية ) وأجمزة توجيه 
(و) حكان تركيب الصاروج :- 
وله حجري يصخل فيه وعتلة القيد الصاروج يعد دخولة 
(ز) حكان حخول فيش الصاروج في جهاز الإطلاق 
(3)الصاروج :- ويتكون من - 
(أ)جره فيبرجلاس :- يوجد الصاروج يداخلة 
(س) خطاء خلفي :- يرفي عند بداية الرفي ؛ وقطاء أهافي 
يفت أوتوماتيخياً منت الرماية 
(ج) يد حاهل الصاروج وبروز لتثبيت الصاروج في القامدة 
(د) أغيش الذي يركب في جماز الإطلاق وله غطاء عند التركييم 
ملاحظة :- يوجد مكان في أعلي جهاز التنشين (المنظار ) وحذلك لوزن القاهدة جانياً 
ومالتالي يتزن المدقع شاهلا ( جانبا ) 


طريقة الرماية :- 

(1)أختيار المكان المناسيه للرماية 

(2)نصيه قاهدتة الصاروج ووزنها جانبياً 

(3) توجيه قاهدة الصاروج إتجاة المدؤم 

(4) قوكيبت الصاروج في حكانة الخاص : (5) تكون الرحاية علي الصاروج من الجهة 
اليسري للصاروج (6) الإحتياط عند الرماية وأخط حسافة الأمان الخلفي (7) قتح أحان الزتات 
كو التعمير والضغط على الزناد ثو توجية الصاروج بواسطة الشبكة الموجودة داخل جهاز 
التنشين ( المنظار ) حيث يجعل العدةت في وسط الشبكة (5) للإختبار إجعل مختصوم 
الشبكة أعلي من الهدك قليلاً إذا كان العدق أسفل من مستوي المدقع ( منطقة 
منخؤضة ) وحذلك للتحكم الجيد في مسار الصاروج (9) لا تحرك الجانبية أو الأرتفاغية بسركة 
حتي لا تخطي في إصابة العدك (10) بعد الانتهاء من الرماية علي الرامي أن يغير 
مكانة حتي ل!) يصاب حن العدو وحذلك يقو وسرفة 

ملاحظات هاحة .- 

(1)الفائدة حن منحني المسافات الذي يوجد في الشبكة لمعرفة علي الهدت يصخل في 
نطاق عدي وهاية السلاج أم لا 

(2)عنت النصي : تضع العلاهة _ الحمراء التي في الأرجل حقابلة للسنون وحذلك يغير أفضل 
وضعية للنصي 


الحركة الميكانيكية للإنطلاق الصاروج :- عند الضغط علي الزنات تقولد شحنة كهربائية 
بسبب الطرق وحن الصاروج تتجة ناحية المكثفات في جعاز التوجيه والإطلاق فتقوم 
المكثفات بأخط هطة الشحنة وإرسالها إلى الصاروج بإنتظام التوجية نحو العدت حتي 


يصبية 


( الفاجوت الصغير ) (26017©) 
جميع ما أخذ في الفاجوت الكبير يوجد في الفاجوت الصغير ماعدا الإختلاف في الوزن حيث وزنه (11) ك مع الصاروخ ويختلف أيضاً 
في المدى المستخدم للرماية وهو من ( 200 إلى 1200 م ) 
مميزات السلاح :- 


1) سهولة استخدامه والرماية عليه 
2() سهولة النصب والتنقل به لصغر حجمه 
3) يرمى إيضاً من على الكتف 
عيوب السلاح :- 
نفس عيوب الفاجوت الكبير موجودة في الافجوت الصغير 
مكونات السلاح 
(1) الأجل :- وهي مثبتة في جهاز الاطلاق عكس الفاجوت الكبير وتطوي مع جهاز الاطلاق عند التنقل 
(2) جهاز الاطلاق : ويتكون من : 
(أ)جهاز التدشين والمنظار 
(ب)الزناد : وهو عبارة عن أقسام تسحب عند النعمير وزناد للإطلاق ويوجد أمان للزناد 
(ج) عتلة جانبية وأخرى إرتفاعية لتوجيه الصاروخ عند الرماية الأرضية 
(ه) صندو ق التوجيه والاطلاق : وهو مكون من مكثفات كهربائية وأجهزة للتوجيه 
(و) مكان تثبيت الصاروخ وله قيد للتثبيت في مؤخرة جهاز الأطلاق 
(ز) فيش تثبيت في أمام مكان تثبيت الصاروخ يدخل في الفيش الموجود في الصاروخ 
(3) الصاروخ :- ويتكون من : 
(1) جرم يبر جلاس بداخله الصاروخ 
(2) غطاء أمامي يفتح أوتوماتيكياً عند الإطلاق 
(3) وغطاء خلفي يرمى عند قليلاً عند الرماية 
(4) لا يوجد يد لحمل الصاروخ حيث يمكنه حمله مه جهاز الإطلاق على الكتف مباشرة عند التنقل 
(5) بروز في مؤخرة الصاروخ لتنبيته في قاعدته في جهاز الإطلاق والتوجيه 
(6) توجد فيه كبسولة تطرقها الإبرة عند الرماية فينطلق الصاروخ 
شبكة المنظار :2 وطريقة التسديد 


